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RUTAS HISTÓRICAS 
El embalse del Trano, es el primer pantano que EN TORNO AL TRANCO 


hay en el río Guadalquivir. A tan solo 

cuarenta kilómetros del nacimiento de este río 

y todavía dentro de las sierras del Parque Natural 
de Cazorla, Segura y las Villas. Es el embalse 
más grande en la cuanca del Guadalquivir y 

fue inaugurado en 1047. Bajo sus aguas 

se quedaron para siempre muchos cortijos, 

varias aldeas y las mejores tierras de la Vega 

de Hornos. En este libro se recogen ocho recorridos 
en torno a las aguas de este lago artificial. 

Por caminos que ya han ido desapareciendo y, 

al mismo tiempo, rescatando algunas de las cosas 
que el tiempo y las aguas de este embalse han 
ido seputando cada vez más. Recorridos sencillos 
pero llenos de gran belleza por los paisajes 

que surcan y por los sentimientos que transmite 
cada uno de estos rincones. 
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